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FECI pervnfitoinVenetialafottopoft, 

inuentione.-lafaccia principale hatre ordin' 
di colonne, il primo e Ionico , il fecondo Co 1 
rinthio,& il terzo Compofito. La entrataefc • 
alquanto in fuori : ha quattro colonne v»u a j; 
e iimili a quelle della facciata . Le ftanze, die 
fonodaifianchi hanno i uolti alti fecondo il 
primo modo dell’altezza tie’ volti : oltra q Ue _ 
fte ui fono altre ftanze minori, e camerini , ele 
fcale, che feruono a i mezati . Rincontro al- 
l’entrata ui e vn’andito , per il quale fi entra in 
vn’altra Sala minore , la quale da vna parte ha 
vna corticella, dalla quale prende lume,e dal'- 
l’altra la fcalamaggiore,e principale di forma 
ouata, euacuanelmezo, con le colonnc in- 
torno , che tolgono fufo i gradi : piii oltre per 
vn’altro andito il entra in una loggia, le cui co- 
lonne ibno Ioniche vguali a quelle dell’entra- 
ta. Ha quefta loggia un’appartamento per 
banda, comequelli dell’entrata : maquello, 
ch enelia parte iiniftra uiene alquanto dimi- 
nuito per cagion del iito : appreifo ui e vna 
cone con colonne intorno, che fanno corri- 
tore, il quale ierue allecamere di dietro , oue 
ftarebbonoledonne, eui farebbono le cuci- 
ne . Laparte di fopra e fimile a quella di lot- 
to 3 eccetto che la fala, che e fopralaentrata 
non hacolonna, e giugne con la fua altezzafi- 
no fotto il tetto,& ha vn corritore,6 poggiuo- 
lo al piano delle terze ftanze , che feruirebbe 
anchoalle fineftre di fopra :pcrche in quefta 
Sala ue ne farebbono due ordini . La Sala 
minore haurebbe la trauatura al pari de i volti 
dellefeconde ftanze, e farebbono qucfti uolti 
altiuentitrepicdi:le ftanze del terzo ordine 
farebbono in iolaro dialtezza di diceotto 
piedi. Tuttele porte, e fineftre s’incontre- 
rebbono,efarebbono una fopra Taltra, etutti 
i muri haurebbonola lor parte di canco : le 
Cantine-rluoghi da lauaridrappi,& glialtri 
magazini farebbono ftati acconmicdaufot- 
to terra . 
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FECI giarichiefto dal Conte Francefco, &Conte Lodouico fratelli de’Trifsini, per un loro fl- 
ip Vicenza la feguenteinuetionerfecodolaquale haurebbe hauuto la cafa un’entrata quadra di- 
1 fta in tre fpacij da colonne di ordine Corinthio,accioche il volto fuo haueife hauuto fortezza,e pro- 
U 0 rtione . Da i fianchi ui farebbono ftati due appartamenti di fette ftanze per vno , computandoui 
P e mez ati, a quali haurebbono feruito le fcale , che fono a canto i camerini . L’altezza delle ftanze 
n aCT iori farebbe ftata piedi ventifette : e delle mediocri,e minori deceotto. Piu a dentro ii farebbe 
ritrouata la corte circondata da Loggie di ordine Ionico . Le colonne del primo ordine della fac- 
ciata farebbono ftate Ioniche, & uguali a quelle della corte ; e quelle del fecondo Corinthie. La Sa- 
lafarebbe ftata tutta libera, della grandezza dell’entrata,& alta fin fotto il tetto : al pari del piano del- 
la foffitta haurebbe hauuto un corritore : Le ftanze maggiori farebbono ftate in folaro ; le mediocri,e 
picciole in uolto . A c anto la Corte ui farebbono ftate ftanze per le donne, Cucina, & altri luoghi ; 

(otterrapoile Cantine, i luoghi dalegne,& altre commodita. 
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